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DISPOSIZIONI E COMUNICATI 


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 


COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI 


Provvedimento n. 905 del 28 gennaio 1961, - Prezzo delle specialità medicinali 


Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 905 del 28 gennaio 1961, ha fissato, come dall’unito elenco 1 
prezzi al pubblico per un gruppo di specialità. medicinali. 


SPECIALITA’ MEDICINALI (LXIII Elenco) 


Il precedente elenco è stato diramato con il provvedimento n. 903 del 12 gennaio 1961 (LXII elenco specialità medicinali) 
e pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 9 febbraio 1961. 

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della Gazzetta Ufficiale che 
ha consentito il nuovo prezzo. 


SPECIALITÀ DITTA CONFEZIONI PREZZO 


VIFAMINE IN ASSOCIAZIONE 


ADGNIL 0.06 006. T.C.I., Milano . . . . .. . . .4fiale 5 x 2 co. 865 
Acetyl C aa e rta C.I.F., Roma . . . . | supposte 10 B 515 
Acolit de a ea ee lla Ist. B'ofarmacot, Mbgiano: Roma . } compresse 20 495 


Ad Crivito . . 000.046 +» Ist. Biol. Chemiot. Torinese, Torino | flacone 5 cc. . 

fiale 3 x 2 co. 

fiala 1, 2 Cc. urto 

supposte 5. x 
Dietopharma, Firenze . . . . .| flacone 75 g. î 
Ormonoterapia Richter, Milano . .| ampolle D + 5 fiale solv. iibiinalo 
ampolie 3 + 3 fiale solv, forte 
ampolie 5 + 5 fiale solv. forte 
Lui. Fari. ©. T., Sanremo (imperia) |} « i00» fiale 6 x 1 co. 
«300 » fiale fi x 1 cc. 


Zambeletti, Milano . . . . . . .|supposte 6 A_. . .. 495 


defos 
Adefos . 0000000 


Adenopleax Richter ee fra 


Adcnosin D12 ..... 


Adeol Zambeletti . ...... 
fiale 3 x 2 cc. U. V. 
Adestali sd e aa 


p U. Ravizza, Milano . . .. +. .| fiale 10 x 2cc. 
AGEVUILA è 2 00 00 


Vita Farm., Torino . . .. . . .| flacone 10 cc. gocce 460 

fiacone 15 cc. gocce 675 

fiaconi 10 x 3 cc. 920 

585 

Algopirina € Sclavo dc Ist. Sierot. Vacc. Salato: Siena . .| supposte 10 730 
compresse 20 505 

Algoredì È Dore gate Redi-Far, Milano . . . ... «+ .| fiale 10 x 5 cc. intram. 585 
fiale 5 x 10.cc. endov. 560 

Allergovit. . . .. sala 1.B.I., Milano . .... +. ..,.| confetti 25 560 
Aminosalyl malnesico Lab. Bouty, Milano . . . . +. . .| fiale 6 x 10 cc. 700 
Amperil gradi ea us Wassermann, Milano... .. .| flac. liof, + solv. 1.145 
Anacalcio C...... Cif, Roma . . 0.0.4. +. +. .| fiale 5 x 10 cc. 675 


: fiale 10 x 5 cc. 
Ist. Bioch. Naz., Roma . . .. . .| fiale 10 x 2 cc, 


Giangrasso, Milano . . . .. . .| fiale 5 x 10 cc. 
| fiale 6 x*5 cc. 


Anacitin Ù da de e 
Analgil L00004 


= 
| 
Adical 12... sta Parte Smit, Torino . . . . .| supposte 10 


fiale 10 x 10 co. 880 
fiale 10 x 5 cc. 4 740 
Anapaula ss + +» +. .| Profarmi, Milano . . .&. . . .| Soluzione sterile 500 ce, 1.020 
Anazin Perkins... . +. + +} Perkins Chein, Co., Torino . . . .| fiale 6 x 2 cc. A. 565 
supposte 10 A. 900 
supposte 10 B. 675 
Anemipan i Pula a ie) Roma. . 0.0... 0.0. | fiale 5 ad A 1.285 
Aneurin Magnesio . + + Promed, Milano... .... .|fiale3 x 5cc. +5 x 1co. 515 
ANGIOPANO «0000000 + + + | Gentili, Pisa... 0... +. .| discoidi 20 540 


discoidi 40 . . aL A 
fiale 5 x 10 cc. ‘forte gini 
| 
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SPECIALITÀ 


DITTA CONFEZIONI | 
Antacol . 000000 0 0 0 + + + | Farnova, Novara . . . è. +. + .| flacone 120 cc. emulsione . . . . . 540 
Antelin F €000 0 0 + + + + +| Lab. Neot. It., Pisa . +. è. +. . .| fiale 12 x 2 cc. iniett. . .... 1.060 
Antelin D + 00600 + 0» 0 +» +| Lab. Neot. It., Pisa . +... +. + | fiale 12 x 2 cc. inieit. . ..., 660 
confetti 6000... 1.280 
Antemesyl Sat 0 06 0 Molteni, firenze... .0.0 + + +. fiale 3 X 2 CC... 495 
SUPposte: 3 ei an e a 495 
Antiallergico Roberts =. . . .. .| Manetti e Roberts, Firenze . . . .{fiale5 x 4 cc. . . anta 630 
fiale 3 x 4 c/efedrina Ararat a 630 
fiale 5 x 4 cc. c/efedrina . . 810 
fiale 5 x $ cc. seniplice melesa 810 
capsule 40°. . Moena cea ta 470 
capsule 40 c/efedrina ala 5 470 
Antiba Cole Cinnamica A D2 z T. Rossini, Pisa . . ., . . supposte 6 A. e B. . . .... 520 
Anticolitico Roberts s Manetti e Roberts, Firenze as confetti 40... ...., . 495 
Antilinfatico E... . + + + + + +| Isnardi, Oneglia (Imperia) . . fiale: 6B-X BCC Lied da en 819 
fiale 6 x 100... .... 630 
supposte 60... .... 810 
supposte 4 forte sì sue 810 
fiale 4-90; Lal aa 655 
Antinevritico BB dt sa Sierochimica, Firenze . . ... supposte do. LL. 700 
Antisclerone Isnardi Isnardi, Oneglia (Imperia) confetti 30 È . A 765 
Antisclerone Isnardì con Rutina Isnardi, Oneglia (Imperia) compresse 30... ... 800 
Antisclerotiche Oti Oti, Parma Le + | compresse 12... 0... 810 
Antiseborroico Se. Ra Ragionieri, Sesto Fiorentino (Firen-! fiacone 120 &. . .... 4. 1.275 
ze) 
Antisenium nd en Orma, Roma . fiale 10 x 2,5 CC... ... 935 
fiacone 150 cc... .... 605 
Antitens Veratrum  . è .% 0. Lofarma, Milano confetti 50. . è 630 
c/ reserpina confetti 30. ua 630 
Antitiroideo Ligus è 000 Ist. Bioch. Ligure Ligus, Genova compresse 25 da 0,50. . . 720 
Antivasospastico . . . ad O.T.I., Parma . . . .. compresse 12... ... 900 
Antivert ar” PATTI Guidotti, Pisa . . . . confetti 30 1.035 
ANUCALCEUM 26 6000 Satta, Milano . ..... supposte 10 A. . . ..... 669 
supposte 10 B. ina ai 435 
Apiretin a o eta era Cosma, Brescia... .0 +0... fiacone 100 cc. Sedia 605 
Atcalcium B-12 . FA Arnaldi, La Spezia . . . . . fiale 6 x 2,5 cc. Dede 1.295 
fiacone 100 g.. ..... 580 
Armonil . FIRE . | Recordati, Milano santa 20 deglutine . . . . 715 
Arterovit e dr 2 Istituto Biochimico Pavese, Pavia confetti 40°. . . . 2.809 
Artrapir MER + + .|Lab. Farm. Milanese, Milano fiale 10 x 5 CC... .. 0. 460 
fiale 10 x 10 cc. . 650 
supposte 6... . 520 
supposte 12... . 675 
ATÉIFAZONEO  . è 0 0000060460 Lab. Bioterapico Milanese, Milano .|compresse 25. . . . . .029 
supposte 10 Se e a 560 
Artrisone dre +| I.F.1.,, Roma . . .... supposte 4 x g. 20.0...» 740 
Artritina Profarmi Ere Le Profarmi, Milano . . .. . compresse 20 g. 0,50... ... 575 
supposte 6 normale... . ... + 470 
supposte d forte... . 0... 485 
ATITIIOL o ae a Medici Domus, Legnano (Milano) fiale:5 XD CC. o La ala 569 
fiale:5 Xx 10-06. a Lo sen 630 
vitam. fiale 6 x 2 ce... ... 650 
ATTFORINA  . è 000060000. + Wells Farm.ci, Milano. . . . .|fiale,6 x 10 cc. . . 540 
B 1 fiale 6 x 9cc. + fiale 6 X 1 ce. 630 
Artropadil . + 000 + + « + »| Farmaco Ital. Padil, Milano . fiale 5 liof. + 5 f. s. . 700 
fiale 10 liof. + 10 f. s. 1.350 
Artrosedina B-i alia Albi Terap, Milano . . . . . . .| fiale 6 x 10 cc. 3 515 
Artrosil B-1 sl ie Dompè Farm. Milano . . . .. .| fiale 5 x d.cc. +5 x 1cc. . 665 
fiale 5 x 10 cc. +5 Xx 1 ce. endov. 785 
c/ B12 fiale 5 x 5 ce. +5 x 1cc. . 725 
c/ B12 fiale 5 x 10 cc. +5 x 1cc.. 840 
ATtrOSterone =. è +06. 01 + .| Prod. Valero Opoterapici, Milano .| fiale 5 x 2 GC... ..... + 2.310 
ATITOWAS . 6. 00. + + + + + +| A. Wassermann, Milano fiale 5 x 5 ce. SES 710 
Ascavil na e i rea COLT EROS a ene e .| fiale 5 + 5 fiale solv. . . x 540 
fiale 5 x 5 cc. +5 x 1cc. x 495 
ASCESSINA + 00000 0 600 0 + + + | Marvin, Milano . . Le 0, + .| COMPresseR0 . + + + 0 0 00» 595 


| PREZZO 


SPECIALITÀ 


Asclerovit . . . 
Ascobencal ° 0. 


Ascorbin Calcium 


Ascorfene . . è. 
Ascorvit Ca 
Astcaton ei 


Atabagico 
Aterpin . + . 


Atipasi . . ai 
Audio Mugolio 


Auricovit . . . 


Azem » » 
Azosulfone C. 
Beclysyt è 0.0. 


Beminal forle îniett. 


Betalgin 

Betasal K 
Biapavit « 500 » 
Biapavit «1000 » 
Bidocit « 500» . 


Bidocit «1000.» . 


Biligenina è» 
Biobidodici . . 


B'iocalciosterina 


Biocarnil . . . 
Biochetasi . . . 
Biodentina FAESS 


Biodigitale Dessy 
Biodin 


Biosandral . 


Biosadal è 0.0. 


DITTA 


Rotta, Torino. . . ... 
Benedetti, Firenze . . . .. 


Italfarmaco, Milano . . .. è» 


Angelini Francesco, Ancona . . 
Medix, Milano 
Lab. Proto, Milano 


Spemsa, iirenze . ... 
Zambon, Vicenza . . : 


Zarri, Bologna 
Mugolio, Milano . . . . 


Sir, Roma. . .. Se 


»-| Pharma Ligure, Genova 


Promedica Vigoni, Genova 
Abbott, Roma . . 


Sisma, Roma 0 600008060 
Boniscontro e Gazzone, Torino 
Promed, Milano 

T. Locatelli, Padova 

‘T. Locatelli, Padova . 


Lab. Farmaco]. Crosara, Valdagno 
(Vicenza) 


Lab. Farmacol. Crosara, Valdagno 
(Vicenza) 


Lab. Biol. Stip, Pisa . . . .. 
Sèerono, Roma . . . è... + 


Zenit, Milano +. +0. 06 +, 


{ Gentili, Pisa... sla 


Gervino, Torino . . Sr 
Dessy, Firenze . . ... 


Dessy, Firenze . . 6.60 + + 
An. Chim. Farm,, Milano 
Industria Chimica Biologica, Genova 


Fabo, Bologna silala Lala 
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CONFEZIONI 


compresse ‘40 

fiale 10 x 5 cc... ... 
fiale 5 x 10 cc. . ...., 
sciroppo 120 g. . ..... 
fiale 10 x 5 ce. ..... 
fiale 5 x 10 cc. . . 
fiale 5 x 10 cc. ultraforte 
fiale 10 x 5 cc. ultraforte 
Vit. K fiale 10 x 5 cc. 

Vit. K fiaie 5 x 10 cc. . , 
Vit. P fiale 10 x 5 cc. . ... 
Vit. P. fiale 5 x 10 cc. . . 
supposte 12 e ar ran e 
fiale 5 x 5 ce. .. . .., 
fiale 5 x 10 cc. endov. 
fiale 10 x 5 ce... . . . 
fiale 5 x 10 cc. endov. 
capsule 50 g. 0,25 . . . 
capsule 25 g. 0,25 


tubi 6 


fiale 6 x 2 cc. 
supposte 10 

fiale 4 x 1cc. -. 
fiale 4 x 1 cc. forte 
fiale 10 x 2 cc. 
supposte 6 g. 3 
fiale 10 x 2 cc. 

20 gelocapsule 
supposte 10 Î 
supposte 12°... .. 
compresse 50 


soluz. 
soluz. 
s0111z, 
soluz. 
soluz. 
soluz. 
soluz. 


salina 5% bottiglia 500” ce. 

salina 10% bottiglia 1000 cc. 
acquosa 5% bottiglia 1000 co. 
acquosa 10%, bottiglia 1000 cc. 
acquosa 10% bottiglia 500 cc. 
alcool. 5% ’hottiglia 1000 ce. 
alcool. 5% bottiglia 500 cc. 


fiacone polvere + solv. 

fiale 3 x 2 cc. pet e 
fiale 5 x 10 cc... . 0.4. 
fiale 4 x 2 cc. SETTAT 
fiale 4 x 2 cc. . .. 4a 
fiale.5: Je. dea dd un 


fiale 5 x 2 cc... L00080 


compresse 30.0... 0.4, 


fiale 10 x 2 ce... 
fiale 6 x 5 cc... 0.606. +» 
fiale 8 x 5 cc. 3 


fiacone 350 g. norm. . . .. . 
fiacone 350 g. forte . . . .. . 
flacone 175 gg... ... 0. 


fiac. 20 cc. sciroppo è. ». +... 


fiale 4 x 3 ce. + solv. . . .. 


fiale 5 Xx 2 C0.. . 0 0 4606 
compresse 30... . a. 


compresse 20°. è... è. + 
fiale 6 x 2 cc. 


fiale 5 x 5 cc. norm. . . . . +. 
fiale 5 x 2 cc. norm. . . .. 4. 
fiale 5 x 2 èc. forte . . .. . 
fiale 5 x 5 cc. forte . . . . . 


compresse -30 >... è 0» 60% 


hd 
FS 
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ID 
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D 
D 
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i 
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SPECIALITÀ | DITTA CONFEZIONI PREZZO 
Biostenina Vitaminica uso vete .| Gellini, Aprilia (Latina) 30 cartine polvere . . SEO ; 650 
Biotassina Difme, Torino . . . fiale 8 x 5 cc. infr. . . sole A 765 
ampolle 8 x 10 cc. . Li | 810 
ampolle 24 x 10 cc. . x iu .840 
Biozide p A cla . .| Fontana, Ternì . . . - confetti 30... . . | 580 
supposte 24 È .i 905 
fiacone 300 g. sciroppo È 3 | .580 
Biprofil . Ravasini, Roma . . compresse 20 . . di 540 
Bi Stricnyl Smea, Genova REPU fiale 12 x 0,5 cc. : 455 
Bitimidina ‘ Rivetti, Napoli . . . flacone 15 cc. . . PE : 540 
flacone 8 cc. forte SE 1 .880 
Boldo Bile Polifarma, Roma . . + P flacone 30 cc. gocce 2 è 495 
conipresse 30 l 2 è 495 
Boldosten . o Maffioli, Milano . . . è discoidi 40 a 3 540 
sciroppo 150 g£. è E 580 
Boldotrivit elisir di te Bars Ist. Trinum, Milano ; flacone 200 gr. l 990 
fiale 10 x 2 co. 3 . 860 
Bromaneurin . Norton, Milano . . . .. compresse 30 - 540 
Broncosir +... 0. +. SEG Sir, Roma... fiale 10 x 2 cc s 240 
fiale 6 x 53 cc. - 675 
supposte 10 l 540 
Cadelin . . IPER OR è Tiber, Roma . +. è 08» +» semplice fiale 10 ie = ® " 585 
valerianato fiale 10 x 1 cc. . +. 5 585 
Ca - D , . Ist. Bioch. Pavese, Pavia . . . supposte 10 A. | 540 
CA 10.000 è ia i Cons. Neot. Naz.le, Roma . . fiale 5 x 10 cc. À l 655 
Cadjone $ ua È Norton, Milano. . .... fiale 10 x 5 cc. , . 620 
fiale 12 x 5 cc. . : È 755 
CadisoL ». . ... all £ 3 Sirt, Pontedera, (Pisa) . . . . fiale 5 x 10 cc. + solv. 610 
supposte 10 A. 405 
supposte 10 B. 495 
sciroppo 250 g. . ° 835 
fiacone 10 cc. urto . ‘ #70 
CA Ditre . Biocorfa, Milano, . . ... fiale 10 x 3 ec. . +. SI 525 
fiale 6 x 10 cc. . + " I 515 
Catciferol Catcium B-12. .. .| Alfa Tef, Bologna . . ... flacone 200 g. . si 540 
supposte 10 g. 2 sil 675 
Calcio D-3 ALDI PRE Albi Terapeutici, Milano supposte 10 A. 465 
Calciaren D-2 . Biochimica Milanese, Milano flacone 200 g. 720 
fiale 3 x 10 cc. A 540 
fiale 10 x 2 cc. A 485 
fiale 10 x 5 cc. 720 
Calciobilina D 3 je A . Lazzari, Venezia . . . +... compresse 4000... ... 585 
flacone 200 sg. SC 585 
Calciocevitam S Ist. Farm. Triestino, Trieste . . fiale 10 x 5 cc. . . . . se 505 
fiale 5 x 10 cc. end. . . sue 485 
Calcio D 2 Sir n Sir, Roma... +60.» fiale 6 x 10 cc. c/ vit. C . . + 585 
Calcio A D 2 Sir A A Sir, Roma... .... supposte 10 A, . . . nd 630 
supposte 10 B. 2a De re Le 540 
supposte 10 A. sedat. . . . . 695 
supposte 10 B. sedat. sua 575 
Caiciodone Trinum, Milano . . . + . supposte 10 A. . . .. : 540 
Calcio Giuliani Vitaminico Giuliani, Milano . . . +. . flacone 150 g. granulare è» 540 
flacone 150 g. FEFSORDO” ua 540 
supposte 12 A. a 4 se 675 
supposte 12 B. sini 540 
Calcioguaiacol Drumond, Mantova . . s fiale 5 x 10 co... . 0.0.4 515 
Calcioneovit A D E . Stip, Pisa... 0.000. fiale 10 x 5 00.... +...» 900 
Calciosol Ascorbina Da .{ C. Erba, Milano sous x fiale 10 x 5 c0. . . . . . 6.0. 495 
fiale 10 x 10 cc. ila. te 720 
Calciovitaminico Paolini . . n Paolini, Roma . . .. +.» fiale 5 x 10 cc. +5 Xx 1cc. . . 495 
fiale 10 x 5 cc. + 10 x 1cc. . + 540 
supposte 12 A. . : PARE 675 
supposte 12 B. . 6 585 
. fiale 6 x 2 cc. . . . è 0% 875 


Calciovit Urto è» è + è. è 6.0 + "| Ledig, Salerno —. . . .+. 
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SPECIALITA | DITTA CONFEZIONI PREZZO 
Calcium Endocrino è... Alfa Icf, Bologna . . ... +. a 5 x 10 cc. .l 795 
fiale 10 x 2,5 cc. ; 525 

fiale 10 x 5 cc. î 875 

supposte 10 B. - 595 

supposte 6 A. È 505 

supposte 10 A. . 810 

Calciumvit D-3 uso vete. . . . .|Lugaresi, Bologna . . . . +. .|fialone 100 cc, A 380 
fialone 250 cc. ; 665 

Caltciumvit Padil . . . . . +. .| Farmaco It. Padil, Milano . . . .ffiale5 x 10 cc. ; 550 
fiale 10 x 5 cc. . 595 

Cal. De. Ce. . è ++... Wander, Milano . LA . .{ fiale 5 x 10 cc. . ; 990 
Camavit D2 +... +. Ellea, Milano . . . ... + .| fiale 10 x 5 cc. 3 540 
fiale 6 x 10 cc. i 485 

Capritox e Cisl Ser Farted, Firenze. . . .... +] fiale 6 x 1 ce. norm. 5 3.600 
fiale 6 x 1 ce. forte . 6.400 

Cardiocromo Ist. Sierot. Milanese Bellanti, Milano | flacone 50 mg. + solv. n 3.840 
fiacone 25 mg. + solv. ; 1.800 

Cardiomiotrofina Effepì, Roma . . | compresse 50 9 1.700 
Cardioplex i Alfa Icf, Bologna . vb } fiale 10 x £cc. s 515 
. flae. gocce 10 co. : 515 

supposte 10 3 - 515 

Cardioprotettive Oti Oti, Parma . | compresse 12 720 
Cardiorecio . + sp et Morgan, Torino . IE - | supposte 10 i 650 
Cata Epar . +... +, . | Bruschettini, Genova. . .. +. .| Compresse 20 . 2 535 
supposte 6 . 1 535 

Call: “ig. slice e ale Lofarma, Milano... .. .} confetti 40. 1 i 835 
Ca Vitamin . ....-. CE, Roma... .0.0. + + +0. + + | fiale 6x 10 cc, efefedrina . 470 
fiale 6 x 10 cc, s/efedrina «4 470 

Ca Vit Ibi . . .. ir.R.T, Milano... . «| iiaie dx 9 ce. sempl. | 615 
fiale 5 x 9 ce. c/bromo 5 675 

i compresse 20... . . E 495 

i bustine 12 g. 15. . 5 675 

| compresse 10 g. 7,5. S | 495 

ffacone 75 g. DES | 495 

Cebrano  . ..1. Î Ripari, Firenze... ... dala 0x 72,5 cu . . 1.230 
| contetti 20 cherat. | 1.350 

Cebrina B-12 tt Albanese, Milano . -| fiale 5 x 3 cc. ; 525 
Ceuroton L02024 . f Biochimica Milanese, Milano . supposte 10 1 730 
Cefatiù 0.0... + + + +. +| Negroni, Cremona | confetti 24 . ui 505 
Ceffamino 0.0. +. Lusardi, Modena vasetto 250 £ . 720 
compresse 130 : 1.190 

Cerebrum Panther, Mitano fiale 10 x 2 cc. . . > 715 
sedativo fiale 10 x 2 ce. è 700 

UNINAGONE « . 0... + Maggioni, Milano . confetti 20 . 3 683 
confetti 12 . 9 396 

scat. supp. 4 a 544 

scat. supp. 4 B. ; 495 

Chinflavina . Sinpharma, Milano . confetti 20 . è ) 540 
Cianepar « 500 » Sir, Roma . fiale 5 liof. + solv. A 1.980 
Cianepar e 5.090 » Sir, Roma fiale 2 Hof. + solv. "o: 3.670 
Cianepar «10.000 » Sir, Roma - flac. multidose 10 cc. + “dea ; 3.185 
Ciclobil K Istilar Albanese, xlilano d fiacone 140 g. . 585 
Cinarcolina Radar Medical, Roma . compresse 20. - 790 
Cinnacanfol AD-2 Ist. Bioch. Foscano Cesalfarma, Pisa fiale 6x5 cc. a 3 470 
Cinnovit fà iena: AVE La . | Sirt, Pontedera (Pisa) . fiale 10 x 3 cc. A. . . i 495 
Cipicaber +. +... .. ta Caber, Ravenna. . fiale 10 x 1 cc. debole . | 470 
fiale 10 x 2 cc. normale . a 630 

fiale 5 x 5 cc. forte . È 720 

compresse 20 . i « 585 

Cirtonal . Ra. De. Far., Milano . . . . fiale 5 x 5,5 cc : 1.010 
compresse 20 . È 540 

C total . . . GC. Erba, Milano. . . . boccetto 5 + 5 fiale dil. 855 
discoidi 30. . . 900 

Ciarisco su LC.I,, Milano . scr fiale 10 x 1 cc. . 2.560 
Clorocavit . ..°.0.0.. Sirt, Pontedera (Pisa) . . . . .|flac. gocce 45 cc. . . 605 
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Clorofam . di ac 9 O.F.A.M., Crotone {Catanzaro) . . .| confetti 40°... . 785 
confetti 12 c/eloramfonicolo N 785 

Cludab . è. . P 5 sn Prod. Med. Cif, Roma, . . .. ». .i supposte 6 A. 0... ... 880 
supposte 6 B. ....... 655 

fiale 6 x 2 cc... .. 4. 580 

Clupocalcium Ormovit Hoffmann Klahn, Roma . . . ». a{fiale6x2 cc. . o Litalo 900 
supposte 6.0... + 900 

fiacone 50 cc. scir. 900 

Cluporubrin  ». 0. +. ++ Hoffmann Klahn, Roma fiale 6 x 1 cc. 483 
fiaie 10 x 1 cc. . s aria 595 

Coembione 2 srl S.HT.I., Milano . ... 0.0, «| fiale 5 liof. + solv.. . .... 2.025 
Colchipirina Houdè : i L.L.R.C.A., Milano . .| confetti 60. . . 540 
Coleeystobis P . B.1.S., Milano compresse 30. . . 855 
Colepatina PP È Vanoni, Milano . Mo ara GR flacone 240 g.. ... . 515 
Coli Pagil K5 5 Bonìscontro e azione, Torino . fiale 10 x 10 ce. . . . 1.095 
Colloido Amin Cou:plex c Minerva, Busto Arsizio {Varese} fiale 10 x 2 cc. . . 620 
Cottoidovit 1-12 . Minerva, Busto Arsizio (Varese) fiale 10 x 2 CC... 0... 525 
Combigen : Biomedica internazionale, Roma . confetti 20 . sha uo 650 
confetti 50... + 1.460 

Cembisulfan . + ‘0. Alfa Icf, Bologna . . . . + compresse 20 g. 0,6... . 540 
flacone 100 CC. . LL... 65 

penicillina, supp. 6 x 100.000 . 620 

penicillina supp. 10 x 100.000 . 890 

penicillina supp. 6 x 300.000 . 835 

penicillina supp. 10 x 300.000 . 1.315 

Complesso B antitossico 0. Jamco, Roma . . +0. + + + + è supposte 10. . ... 585 
fiale 6 x 1 cc. 1.530 

Comptesso ipotensivo Ist. Chim. Biol. Triestino, Trieste confetti 40. 630 
Complesso Vitaminico A + D-2 . Ist. ‘Chim. int. Rende, Roma . Macone 10 ce. di ee 400 
Complesso Yairos e Yatros Farm., Torino . facone 100 g. ESS AES 290 
Complesso Balsamico Chibi . . Ist. Naz. Chim. Biol., Roma . . + supposte 6 A. . . 495 
compresse 20. . 485 

Complero Vitale Ist. Naz. Chim. Biol., Roma . . + flacone 200 g. n 945 
fiale 10 x 2 co. . . ala 

Contracid Lampugnani, Milano . . compresse 40 . tor 610 
Conzin.asi Tiber, Roma . . .... fiale 3 x 3 cc. +3 x 2, ce. . 1.375 
fiale 6 x 3 cc. +6 x 2 cc... 2.145 

Coraden . Vanoni, Milano... 0... + flac. 10 cc. contagocce . 500 
Coredin Lab. Bioch. Peyro, Torino . . - compresse 20 g. 0,40 . 1.225 

supposte 10 g. 1,6. ù 540 

Corenzina 1.B.1.S., Firenze . . . . + + + .| fiale liof. 5 x 4 cc. + solvente . 1.21) 
Cortalgone Ist. Terap. Moderno, Bologna . .| confetti 40 . 720 
confetti 100 , 1.360 

Cresvit Ferro È 0 La Luso Farmaco, Milano .{ flacone 100 cc. sciroppo 1.025 
Cronovit LC... Milano . fiale 10 x 3 cc. 620 
Cutrophin Spemsa, Firenze tubo crema g. 28 . 525 
Damodin Damor, Napoli . . ... flacone 100 cc. sciroppo 540 
Deidrolkappa Erma, Milano . 6... +. fiale 3x5 cc. 545 
compl esse 20. . 685 

c/metionina confetti %0 . 765 

PRiagran Minerale Squibb, Roma . . . . confetti 30 raff. 1.260 
Dimag Natali, Bologna . Ao confetti 50. . . 595 
Divical è. s ; Farmochimica Tatiana: Milano . .| flacone 250 g. -. 5835 
Dovjodina è. . e & Lab. Chim. Farm. Zoia, Milano . fiale 10 x 2 cc. . . . 6035 
Doilepatina = + . + ST S.A.M., Voghera... 0...» fiale 5x 2cc. . . . 1.405. 
Do Sorbin «ele arti are Angelini, Ancona . . . «0 + +| fiacone 60 ce... . 525 
Doton «300» SI RE Boniscontro e Gazzone, Torino . | flacone 120 cc. sciroppo . 1.059 
Elisir Caber B-12 sr i da Caber, Ravenna. . sten ai da fiacone 200 ce... .. 960 
Ellisina ADE ciB-18 SAD sa Ellea, Milano. ..0. 6. +. + flaconi 10 x 2 cc. . . . +. 740 
Ematogeno D PNE Apar, Milano . . . +. + flacone 250 £. . . . È si 5153 
Emocortin SIR La ei a) Ri è Crinos, Milano . +. + + + » +. .| fiale 10 x 1 cc. 1° AU nu 485 
fiale 6 x 2 cc. urto . . . +. 1.710. 

Emojaclor BAR + +. + +. +.» Biolac, Milano . +. è è. + 0 + + .| fiale 5x2 cc. ‘a 675 
sciroppo g. 150. . . . . 9 1.105 
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SPECIALITÀ 


Emolipidina 
Endamina Vit uso ra 
Endoepatox B-12 . . 


Enteristin + + è è è 


Entero B_. è è «+ è 


Enterocolasi uso veta. 
Enteropan è». è. + + + 


Enterospasmyi . . + 


Enterotrofogeno uso vete. 
Epabi «5000 » 

Epati «2500 » 

Epacorter 

FEpacrinolo Complex . 
Epametion î le 


Epargriseovit + 00 
Epatobil . da 


Epatrea . e 
Ergophos . . 5 
Ergo Strofantina . 
Esafene . ve 
Esaivdn RI "a 


ma 
del 


Esar 


Esseriale 303 Nattermann 


Etmocard 

Eudermico A 
Euniazide «- 
Farmidone 


Febv'iol ue aria 
Fedrocal C... 
Fermienturto 


Fisiohepar Lepettt 
Fiterina E A 


Flar Epato Vit. 4 
Flogosone 

Floritan 

Fluvovtt 


Fornit uso veie. . 


Fosfarbasi . » 


Fosfocatcio D2' Sir . 


Fosfotiran 00. 


. 


DITTA 


Roma . . . 
Milano . , 


Lancisi, 
Belfanti, 


Nuovo Cosorzio San. Naz. le, Koi 


Alfa Icf, Bologna . . 


Lab. Macchia, S. Frediano a Settimo 


(Pisa) 


Lab. Ormot. Naz.le, Milano . 


Damor, Napoli . è. + 


Natali, Bologna . è. » 
Candioli, Torino . + 


. 


F.C.R., Reggio Emilia . 


F.C.R., Reggio Emilia 
Alfa Icf, Bologna . . 
Orma, Roma . . +. 
Pro Vit, Genova . 


Farmitalia, Milano 
S.I.T.I.,, Milano . . +. 


Galter, Roma. . . +. 
I Arga, Firenze . . . 


«fanta Icf, Bologna . . 


1.B., Milano . . 
Pisy . è. » 
E. Arnaldi, 
Felipharma, Ancona 


Farminter, Roma . 


. 


La Spezia . 


. 


Manetti Roberts, Firenze . 


Evfarma, Firenze , 
lFarmitalia, Milano . 


Biologici, Italia, Lucca. 


Jamco, Roma. . . 
Teknofarma, Torino . 
Lepetit, Milano . 
Gazzoni, Bologna . 


Ist. Sierot. Milanese Belfanti, Milano 


Gellini, Aprilia (Latina) 
Tiber, Roma . . . . 
.i I.R.B.I, Roma . . . 


.|La Fornitecnica, Bologna 


I.S.T. Calzolari, 


Sir, Roma . . +. » 


Ist. 


Firenze 


Bioch. Naz.le Roma . 


o 


. 


. 


i 


CONFEZIONI 


fiale 6 x 1 cc. 

fiacone 500 cc. 

fiale 5 x 2 cc, forte . 
fiale 3 x 2 
compresse 20 . 
flacone 150 cc. 
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cc. fortissimo . 


antibiotico capsule 2% 7 


antibiotico flac. 100 g. 
confetti 25. . . . 


cachets 10... .. 


fiac. 150 cc. scir. 
fiale 10 x 3 cc. 
confetti 45. 
antispastiéo confetti Di 


flacone 100 g. . .. 
compresse 300. . 
fiale 2 x 2 cc. 

fiale 3 x 2 co. 

fiale 10 x 2 cc. . 


fiale 5 liof. + solvente . 


flacone 180 g. 
compresse 30 . 
fiale 3 + 3 ped. 
flacone 180 g. 
confetti 30 
fiale 5x2 cc. 
GULIpresse zU'. 
fiale 5 x 10 cc. 
fiale J0 x 5 cc, 
fiale 10 x 5 co. 
compresse 10 . 
supposte 6. 
fiale 10 x 2 cc. . 
flac. 40 8. . 

fiale 10 x 2,5 cc. 
supposte 6 .. x 
flacone 120 g. . . . 
capsule 30... . . 
pastiglie 100... . 
discoldi 40... .,. 
compresse 50. . . . 
supposte 10 A. She 
antistam. supp. 10 A. è 


fiale 10 x 2 cc. . 
flac. 150 ce. . . , 
flac. 20 ce. endom. 


capsule 25 . . . 
fiale 6 x 20 cc. 
confetti 25 . 
fiacone 250 g. 
compresse 40 . 
fiaconi 5... .. 
confetti 15, . . 
pomata g. 3...» 
fiacone 200 g. 
fiale 6 x 2 cc. . 
barattolo 200 g. . 
baraitoio 500 g. . 
supposte 6 A. . 
supposte 6 B. 
confetti 12. 
flac. 100 g. 
D? 
compresse 40... è 


da 1/2 
da 1/8 


da 1/4. 


OS + 23. fiale vit. 


DI 


CITI IO CR” i . . siena . PI 
n mine un TTI tit 


lomllami 


emi 


DIO de 


PREZZO 


Supplemento ordinario n. 


SPECIALITÀ 


Fulterina B-12 


Gadovit . . . 


Gastrene 
Gentikone 


Gentiphan 

Geritron 

Gestasar: uso vete, . 
Gevral . 
Gevral Ormonico 

Gi:T 00 ele a a 


Glicerobi 120... +... 


Glicerofosfato Sodio Urto Vit. . 


Gliviton Sift 
Gluferol è. . 


Giutacalcio sta e aa 


Glutadoa 5 * . 
Giutaphos Pe 
Guaiazone . 
Gynotrofina Sossì . ata 
Hemo Fer B-12 PAR 


Hemofolina =... .. 


Hepadesenovis . 
Hemotensil 3 
Hepationina . 
Jaroplurivit 

Iecotipina . due » . 
liyod BA1.. 


Ini Vit Calcio uso vete. . 


Inositat B omma . 


Jodancurin 
Jod-Artrol B1 . 


Jodator B1. 
Jodellea 


Jodentero Ibi . 

Jodobitit:a 

Jodofarma B1. A 
lodofen Bi 


Jodomagnesina Solfovitamin 
Jodonimiz . . . . Ge 


——_ __————_——_—__m—_———————ir 


H 
-] 


DITTA 


Fulton, Milano . . . . 


Neopharmed, Milano . . + 


Cassia, Milano . . . è. + 
Lolarma, Milano. . è, 


Bouty, Milano . 
Radiumfarm, Roma . 
Fitosintex, Milano . . 
Cyanamid, Catania . 
Cyanamid, Catania 
Farmempor, Roma 


Sierochimica, Firenze . 
Pirri, Milano . . 
Sif, Catania . . . . . 


industria Chimica Biologica, Milano 


C. Erba, Milano . . ». »è +. 
Italfarmaco, Milano . . . 


Lab. Ter. M.R., Firenze . 
F.C.R., Reggio Emilia . 


Bios, Pisa . . . PARE” 


Lemar, Milano . . . 


Vister Vismara, 
a (Como) 
Zumbo, Roma . . .. 
Satica, Firenze . A 
Menarini, Firenze . . . 


Savio, Genova-Nervi . . 


Radini, Lucca . . +. 


Gellini, Aprilia (Latina). 


Foscama, ‘Torino PO 


Delta, Brescia è» 
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Farmaco It. Padil, Milano . 


Casatenovo 


CONFEZIONI 


flacone 200 g.. . . . 


fiale 10 x 1 cc... . 
supposte 10 A . . . 
supposte 10 B. . . . 
fiale 10 x 5 cc. . . +. 


flac. 270 g. scir.. . . 
confetti 24... . » 
supposte 12... . 
supposte 6 A... . . 
fiale 6 x 2 cc. . 
fiala 1x 20 cc. . . 
compresse 15. . . + 
capsule 15... . + 


«+. .| fiale 5 x 5 cc. 1. 
fiale 3 x 5 cc. t. 
fiale 5 x 5 cc. t. 
fiale 3 x 5 cc. 1. 


Ì 
I 
x confetti 50, . . . 


ppP> 


+ +. .| sciroppo flacone 165 È n 


fiale 5 x 10 cc. . 

flacone 100 cc, elisir 
compresse 20 g. 0,125. 
supposte 4.0...» 
supposte 3... 4. + 


flacone 190 g. 


compresse 20. . , 
compresse 100 


supposte 10 x 3 g. . 


supposte 10 A. . 
supposte 10 B. . 


fiale 10 x 2 cc. . 


flac. 5 x 7 cc. orale . 
flac. 10 x 7 cc. orale 


flacone 160 g. . . 
compresse 40) , 
compresse 30... . 


Brian- 


cachets 20... + 
flacone 175 g.. . 

«e » .-icompresse 40. . 
5 fiale liof. + Solv.. 


. . + «|fiale 10 x 2 ce. forte . 


Lab. Naz. Biocorfa, Milano 3 


i Cif, Roma da 
| Ellea, Milano una 


T.B.I., Milano . . . 
Lab. Fei C. T., 


.l Bertarelli, Milano . . . 


Delta, Brescia PRO: 
Nimiz, Milano . . . . 


S. Remo (Imperia) 
Geymonat, Torre Pellice (Torino) . 


. 


fiale 10 x 3 cc. 
fiale 6 x 5 cc. end. 
e + -| flacone iniettabile 200 
compresse 50 . a 
è è fiale 6 liof. + solvente 
sciroppo 170 g. . 
confetti 40...» 
compresse 30 . 
fiale 6 x 2 cc. 
4 -{ fiale 10 x 5 cc. . 
fiale 10 x 5 cc. forte 
+» .1 fiale 10 x 5 cc. o, 
. + | fiale 10 x 2 cc. 
fiale 20 x 2 co. , . 
compresse 25 g. 0,75 
fiale 10 x 1 co. . 
fiale 10 x 2 cc. . . . 
+ +» .;flale 12 x 2cc. . . 
supposte 10°... . 


conero sl 
| 


e 0. 0 


compresse 20... 
fiale 10 x 2cc. . . . 


fiale 10 x 1 cc. intram. . 
intram. . 


(Hr 


nd 


funi CI fi DID dd fe 


lneedit agli enni 
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SPECIALITÀ DITTA CONFEZIONI PREZZO 
Jodipropanolo Vit . . . +. . Farto, Firenze sce Lan sie s fiale 10 x 2 cc. è 450 
Iodoscorbina . . Farmacia Fonte, Fiuggi (Frosinone) | confetti . 850 
Jodozimasi . Hoffmann Klahn, Roma fiale 10 x 2 cc. ; 515 
Iperdîin . .... Lab. Biot. Milanese, Milano fiale 6 x 2 cc. 5 595 
Ipo Lisa . Lisapharma, Erba (Como) confetti 35 é 1.145 
Ipopressina A Panther, Milano conietti 40 i ata ra ; 650. 
Iposclerina >. >... .. Ganassini, Milano fiale 6 x ® cc. grado 1° î 1.095 

fiale 6 x 2 cc. grado 2° , 1.760 

fiale 8 x 3 cc. grado 3° ‘ 2.400 

supposte 5 PRI, 2 920 

Ipovitene «+ 0606 ++ + «+ + |[L.A.LF., Torino . de compresse 40 : 760 
Irratiol B12 . Ist. Scient. Veriezie, Padova fiale 10x 2 cc. 2 515 
Iso C. K. Piam . Vecchi e Piam, Genova compresse 40 ; 540 
Kalnugan . . .... Emmebi, Genova, supposte 10 A.. . 500 
fiala 10 x 2 ce. ; 560 

Kappacipi Sir . .. . + Sir, Roma  . .. 6060606. compresse. :10) 9 > 1 810 
fiale 6 x 5 cc. normale : » 810 

fiale 5 x 5 cc. forte . 9 810 

Kappasai Neofurm Stab. Chim. Farm., Roma compresse 100 : 700 
K.C.P. calcico . . . . Flam, Genova compresse 12 09: ; 540 
fiale 5 x 5 ce. normale : 495 

fiale 5 x 5 cc, forte è 565 

K Citrina . . . i Tosi, Milano i fiale 6 x 3 cc. . 540 
Kellasmino . . 0... Ist. Bioch. Pavese, Pavia fiale 6 x 2 co. ; 540 
supposte 6 A 546 

compresse 15 x | 630 

Keilofillina Ri Ceo a a re 4 LA:D.I., Roma , . . +. .| fiale 6 x 3 cc. “| 850 
. {compresse 20 . 900 

| supposte 10 . | 875 

K Enteral . .... 0.» . Alfa icf, Bologna . | flacone 150 co. 3 585 
Kepler... Farmacosinici, Milano . . | flacone 360 gs. | 585 
Keremo 0.00. Valeas, Milano . confetti 100 «| 810 
Kilios .| Farmalabor, Milano - | capsule 30 . i 700 
Kofulino six na » .! Valeas, Milano . . | confetti 50 i 720 
K Salicygl . ... Angelini, Ancona . | compresse 100 ‘ 540 
Laciomaltina «. . .. è Farmavigor, Milano . | fNaconi 6 x 20 3 595 
Lecicalcio Vitaminico Cons. Neot. Naz.le, Ronia . .- | fiacone 200 g. 5 630 
Ledervitam >. . <.0.0. Gyanamid, Catania .. . . . | capsule 20 i 900 
capsule 30 2 1.515 

Levulepar Sarm, Roma . x . | flacone 175 £. . 1.780 
L'infazide . . Eufarma, Firenze . flacone 150 cc. 3 1.405 
Linobilef Farminter, Roma . . ++ + +] confetti 50 5 1.070 
Liobifar .| Farmochimica Italiana, Milano . .|fiaconi 10 x 5 cc. d & è .530 
Liofil B . | Alfa !cf, Bologna . -|5 fiale liof. + solvenie ; 795 
‘ | B/12 5 fiale liof. + solvente . . 835 

Lioneurin «+... . +. .| Pagni, Firenze . . . +... .-{ fiale 3 liof. + solvente 3 820 
Lionevrit 1000. . . .{LO.N., Pisa : E . | fiale 2 liof. : 1.350 
Lio Pan B Subtilis +} Farber Ref, Milano . .| flacone 3 liof. 5 cc. È a 810 
Lio 11 Sap . . . {| Polichimica, Sap, Milano . . . | flacone 3 liof, + solvente x 875 
Lipometabol . . .. .| Prkins Chem. Co., Torino . {sciroppo 120 sg. . 1.020 
capsule 30 9 . 835 

capsule 48 . 1.020 

Liporetino 00006. + +. .| Lachemi, Milano % - | fiale 6 x 2 cc. . 1.275 
Liquirina ><. +... +. , | Bouty, Milano n . {compresse bù . 540 
Li Sorbin RARE | Condor Farm., Milano . . . [fee 100 ce, ; 1.105 
Lisoritensina uso vete. . A Farmitalia, Milano . . . 4. candelette 4 tip. A. . 540 
candelette 20 . 7 5 .100 

Lyo Hepar . è è... +0. + Sir, Roma . + 0... + .| compresse 20 5 1.260 
flacone 125 8. asti . 1.080 

5 fiale liof. da 10 me. . x 1.170 

5 fiale liol. da 15 mg. . : 2.050 

Mabis e Spano a Wells, Milano sla e = 400... 720 
Mawirutina . > +01. A Eufarma, Firenze... +. . . | compresse 30 PR: 1.020 
c/ phenobarbital compresse Wo 1.060 
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SPÉACIALITÀ | DITTA CONFEZIONI PREZZO 
Mediatrie AYeTSO. >. + + + « + + .| Sisma, Roma. + L00000 capsule 250.0620606. +60 0. 2.009 
capsule 300.0.0.0L06 666 2.400 

flacone 175 CC... LL +04 0. 980 

Metnorial . . eo Ist. Bioch. Pavese, Pavia. . . . .|flacone 150 g. sciroppo . . . . . + 1.105 
Mendelcancium D3 .... Mendelejeff, Roma. . . ... .4 fiale 10 x 5CC. . +. 0 560 
fiale 5 x 10 ce. . 6008600 470 

Mephyton è è 06666, Merk Sharp Dohme, Milano. .°. .|fiala 1 cc. . nani 3.945 
compresse 100 da 5 mg. «0006 8.000 

Metabol lea Ele Damor, Napoli... .0. 0.0. +. .| fiale 10 x 200. è L06000 1 + 675 
fiacone 25 CC... + 0606068 595 

Metit Epar B1I2. . Alfa Icf, Bologna. . . ... .4fiacone 200 &. . . L66000 945 
Metiovit ilari seta Proter, Milano . . ...... .|confetti 30. . CORRE Sg A 900 
fiale 6 x 10-ce. end, 1.1. 900 

fiale 6 x 5 ce. forte . . . +. + 639 

Miadenil BI?» L06666 Farmavigor, Milano... ... .| fiale 10 x 2060... 1.809 
supposte 4 &. 1,50... 0.0... 1.455 

fiale 5 x 2 cc. x mg. 25. + 1.685 

fiale 4 x 2 cc. x mg. 50... 2.409 

Nauton . ev tanta GE Ca ialta Ist. Farmacobio!. Fiorentino, Firenze | supposte 6, x 2,2 g. >. . +. è +, 630 
Neo B Emos C . . al Farmacosinici, Milano . . . . . .| flacone 150 g. . . 0.0.0 0 + 720 
Neocardioyern uso vete. sa Carlevaro, Parma. . . . . . .| flacone iniett. 20 ce... +... 575 
Neo Cardiogene . + + +. + Carlevaro, Parma . . . . +. + .| flacone gocce 15 ce... .., 540 
fiacone iniett. 15 cc... 0.» x 540 

E 100 flacone gocce 20 cc. . ... 900 

' E 100 fiale 15 x 2 cc. . . « 1.095 

E 100 flacone 20 ce. . .... 900 

Neocardiogere NE . +... + + + + +} Carlevaro, Parma . . .... + .| flacone 125 ce. gocce . .... 540 
flacone iniett. 15 cc... 540 

E 100 flac. 20 cc. gocce... . 900 

E 109 flac. iniett, 20 cc... . 900 

| E 100 fiale 15 x 2 co... ... 1.160 

Neo Cavital . + +. > +. . + > +|Ist Bioch. Naz.le, Roma . . . . |flacone 200 gi... 6... 650 
supposte 10 g. 30... 675 

supposte 10 g. 150... . 485 

Nea Gerifarma . > + > . > + +{Farmitalia, Milano . . >... . .|confetti 20... 0... 925 
Nespais < + + +TT 77 Nemi, —Bologmar===--,-.—.-|fiacone, 150 .g. sciroppo. . . . . 810 
Neopolicelcica Vil . - + + +|Prochena, Parma . 0... +. .| supposte 100... +00. TTT 498: 
Aeoporfitubria B 12 < + + +» -| Molteni, Firenze . . + +. +... . | flacone 150 gi. LL 1.260 
fiale 6 x 2 CC... 890 

: - confetti 30 v.le ere 1.010 

Neo-Urisan 3 dk lotta, Torino . . LL... 0. + .| supposte 6 2. 4.000 495 
compresse su; Dian £ 540 

Neurobiol . va AS .| Of. Farmac. Tiberina, Roma . . .|flacone 140 g. B. . ....... 470 
flacone 150 g. A. LL. 535 

Neuropuer 2 iaia cda | Megital, .Roma . 0.0. 0.0... .| flacone 100 cc, orale . +... 755 
Acutrea B1 2194 Paolini, Roma . 0.0.0» +0. compresse 50... 495 
Nevraden 12 | Bieffe Bioch., Firenze . . .. . . «| fiale 5 x 2 cc. vece dll a da1970 
Nevrovitantina 4 Vitafarm, Milano . . . . .. +. .| flacone 100 g. Granate vas sg 540 
î ‘ |comprese 48... . Ri AI 540 

Niadon * + + + | Anonima Chim. Farm., Milano . .|fiale 3 x 10 ce... 0.0... 675 
Nicazole .. PAR” ltralfarmaco, Milano. . . . +. .| flacone 100 g. emulsione . . .. . 540 
MICOLIL <.L/4 eeee ‘-PEFEE-I, Torino La fiale 3 x 500... 0000 540 
. fiale 5 x 3 CC. +. 00000 0040 540 
Nicocotina i arl Emmebi, ‘Genova . .0. Le + confetti. 20°. acid ele A 540 
fiacone 20 CC. 0. 60000 000 01. 540 

Nicodina Robverts + ce 0 ce è «+» | Manetti e Roberts, Firenze . . . tavolette 600... 60%060 006, 875 
: tavolette 2000... +. 2.145 

Nicojodina Roberts .. .. .. + .. .. .. »| Manetti e Roberts, Firenze . . . tavolette 60 sempl. è» neo 875 
s tavolette 200 sernpl. odiana. te 2.145 

5 ù tavolette 60 sedat. ..... 875 
tavolette 200 sedat . . . +. 2.145 

ALCO.LÀSUS e 0 0 + + + e + +. |'ISt. Bioch. Ligure, Genova . . . .|compresse 20... 6.6... 620 
Nicopavitaral +00 ++ + 0.00. {‘Vitoral, Perugia . . +. +. + + .| compresse 36 normale : A | 9209 
compresse 36 forte . . . 1.105 


Nicopeptil Negroni .. .. + + « .. | Negroni, Cremona . . +... + + ..| scatola .50.g. La e 6 06000068] 495 


TRAE OS POET TTT 
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Pomebioni 0 0.044 ++ + + + .| Maxfarma, Pomezia (Roma) . . .|flacone multidose 10 cc... ... 
flacone 150 ce. sciroppo è». . . . . 
Prenestino 0 <0v060+ ++ +0. + +| Chibi, Roma... 0... + | fiale 10 x 2 cc... 0.0... 
supposte 100... .. 0.0. 
Promisone e 00+ 0 + + + + +» .|] Croce Bianca, Brescia... . .| supposte 10 t. norm. . . LA 
supposte 10 antistaminico siae 


SPECIALITÀ DITTA o CONFEZIONI PREZZO 

I 
NicOtinmolo . + + + + +. + + + .| Farmasetecta, Milano . .. .. .| fiale 6 x 3 cc. intram. . . 585 
supposte 6 A... 585 
supposte 6 B. ...0.0.004 495 
fiale 5 x 10 cc. end... ..... 630 
Nidowital 2/22/2224 + +] Samil, Roma . . 4. .-j capsule 100... 020 2.880 
Nitrosito 20606664 | Sir, Roma. LL .{ fiale 10 x 2 cc. . VINI E I 900 
bromato sed. supp. 10, antirieSra e Le 730 
bromato fiale 10. . en ; 565 
bromato sed. fiale 6 x 10 CO. i 540 
sciroppo 150 & .....0... 810 
Normotensil 0.0.0... + + + «| ISt. Neot. Ital,, Bologna. . . . . | compresse 2000... 630 
Normovit E. Diana, Milano .| fale 6 x 206.0... 645 
capsule 24... pi me lata 765 
Novo Ca Redox Wassermann . . .|\assermann, Milano . . . +. .| Hale 10 x 4 co, + 10 sel: 'CO, de i 560 
fiale 5 x 9 cc. + 3x 1cec. . .. . 640 
Novcdone « . . . «0.0. + + Medosan, Roma A . i supposte 100.0... 1.145 
Xovo Rabarbaro Chimichi ‘++ + +] Chimichi, Milano... . .. . . | flacone sciroppo. 0.0.0... 605 
flacone 250 C0.0. LL. 920 
Olcofosfina Vitaminizzata . «+ . . .| Menarini, Firenze . . ._. | fiacone 200 g. 540 
Upocitocalcio Lex + | Lab. Tarmac. alenidionale. Napoli | Hacone i00 g. . 835 
fiale 5 x 10 cc. 785 
fiale 10 x 5 cc. ; 835 
Oral Zoo Arsile uso vete. . + +». .|C. Erba, Milano... .. .. .| Scatola 300 sg. . .... 535 
Ormofitina 0... +. + .|Bonomelli, Dolzago (Como). . . .|Confetti 20 935 
Orotene 0.20.04 + + + + + + | Lab. Farmiacol. Vanoni, Milano . .| flacone 125 cc. Se: 1.190 
Oroticon b compler . . . +. + .| Banchi e Moggi, Firenze... . .| flacone 100-cc, 0... 795 
GONTOL 20:00, ail n E 835 
Orolicon Epatoprotettore «+. + .| Banchi e Moggi, Firenze. . .. .jconfceiti 40 . Ti tai na ca 1.430 
Orotin 8199 /0000202020+ + «+ Biocorta, Milano . 0... +. | flacone 200 g. . 0.0... 2.090 
Ortomide K. C. 0.0... +... +| Coop. Farm., Milano . . . . . | compresse 5000... .. 0. 540 
Os Eparin& << / 0.00. «| Borromeo, Milano |... . +. .|compresse 200... .... 2.135 
Osfacalcium Big... .. di Osfa, Milano . LL... .| fiacone 200 gs. 620 
Osfuvit Calcium =. 0... - | Osfa, Milano . <.< +... | flacone 300 g. Î 495 
Ossovit . . : Li Lod. Paderuò Dugnano (Milano)| polvere 20 g. 1.135 
Osteodermina <.<. .| Bioirading, Milano... ... .| fiale 10 x 1,5 cc. 470 
flacone 150 cc. x 730 
Padilplee 2060.0660 + + + | Farmaco It. Padil, Milano . . . .} flacone 150 g. granulare 1.280 
Paidema 0.0.0. + + + «| Fontana, Terni... . 0... . | flacone 100 cc... .. . & 720 
Paîdobiol B12.0...0. + + + .| Hoffmann Klahn, Roma . . . . .|Ssupposte 6 x 1,5 8. . polo 1.020 
Paidocalciim 0.0... + + + | Filippi, Roma. .0.0.0.0.0. +. .| supposte 1800... 605 
Paidogrip 0.0... + + + + .| Lab. Guidotti, Pisa... . . . .| flacone x 200 cc... 0.0.0... 530 
Panertrito 00.0.0200 + + + «| Delta, Brescia. 0. .0.0. 0... confetti 30... .. 755 
Panesterone . 0.0.0. +] Norton, Milano . . 0... ... .| confetti 200. ...,.... 890 
Paracyli 202/264. | Miba, Milano LL. | compresse 100 2.400 
confetti 100 : 2.560 
fiale 3 x 10 cc. . . .. 900 
Pepsipan uso vete... . . . +. .Candioli, Torino . . . ... . .|fiacone 100 cc. gocce 475 
Pepiovit . LL... + + + | Zanardi, Bologna . . . .... .| flacone 200 g. . 495 
Perivaro o 0.0.2 + + + | Haiden, Roma RUE lio pomata g. 20. . it et 475 
| confetti 48000... .. 0... 855 
Permaralcio ADI... 0... . .| Angelini, Ancona . . ... +. .|] supposte 10 A... .... 765 
Parer PR «0004» +++ + + | Barberis, Milano . . . ... 0. .} flacone 10 co... 0... 1.285 
Phiaviadiuimina. Le +++ ++ + | Pharma, Roma . . ... 0... .i fiale 10 x 2 cc. . 585 
bipergen ‘062 + e ++. + + | Limas, Milano... . . . +... supposte 10 x g. 2 B. 635 
supposte 10 x g. 3 A. 755 
Pirevito 2 00400 + +++ + .| Zilliken, Genova L00000. | supposte 60.0... 585 
Pirobione . <0.0+0.0+ + +. + .| Cons. Neot. Naz., Roma «+40. +] fiale 3 x 200... 1.530 
Plasmocalteio . . .. 0. + + + .| Medici Domus, Legnano (Milano) .| flacone 150 ce. . . . RESI” “ 585 
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SPECIALITÀ 


Psiconevran +» S 
Psicovit da 
Psorial Zef . .. e. 


Rausites E fre cate 
Rectamidone 
Rectopirazol . . . . + 


Rectovit Calcium A + D2 


Regoton SE 
Reumadone . 


Reuma Kappa è e . 


Reumavit tai ci ve 


Rilance 0 0.0 è. 0. 0 6 0 


Rubragran . è . 
Rubrepar 500 . a n/a 
Rubromormol B. G. Pali 
Salivit è ge 


Sana Colpos sonia ia; 


Scleropatina . è +. . + 


Sedocardiol . ..... 
Sedo Cardiuren . .. 
Sedoprexr : 
Sedopuer . +. e 


Sedotensivo 0 0.» . 
Sedotonal puce gaia et a 
Sensinile sei ate are 


Sequestral C CRE E 
Sermelin K. T. R. . . . 


Serulina = è è 006 0. 
Sesqui Bioglan . 
Sfigmasan sore 
Sinercal A D-2 


Sinercaicium o rea 
Sinteparo =. +. +...» 
Solitamide di die de a 
Solurutina vara 


Sorbigen B-12 . . . .. 


Sorbitina  . +... 
Spamidone PREDE 
Steatotropina 

Steatovit fretta asce 
Sienorutina = + è + è 0% + 


. 


. 
n 


Sir, Roma... +... 
Filippi, Roma . . . + 


Zamben, Vicenza , a ee 


Prochena, Parma . . . 
Lab. Farm. Gallo, Milano 
Banchi e Moggi, Firenze . 


Mendelejeff, Roma. . +. +0. 


Ist. Opoterapico Naz., Pisa . . , 
Chemil, Milano +. . ...0. 


Biochimica Milanese, Milano . . 


Robin, Milano . . . + 


I.C.I.,, Milano + 


e 0.00. . 


Squibb, Roma . +. +, 
Mendelejeff, Roma . . 


Boniscontro e Gazzone; Porno. ‘ 


Ist. Bioch. Pavese, Pavia -. 


Ardini, Genova-Nervi . . +. è. + 


Polifarma, Roma 

Fabo, Bologna 

Pagni, Firenze 

Nistri, Pisa 

Fitosintex, Milano 

Gallo, Milano . . . .. 
Sap, Milano . è. +... ++ 
Crinos, Milano . . . 


Italfarmaco, Milano . . . . 
Hoffmann Klhan, Roma . , » 


Lirca, Milano. . . . 0... 
Neopharmed, Milano 

Fontana, Terni pole 
Siner, Roma... +. +... 


Siner, Roma . aaa sa ip 
I.S.I., Napoli . . . . +. è.» 
Farm. Ledig. Salerno . . . 
Simes, Milano . . . è. 
Gentili, Pisa. + ++... 


F.IRM.A., Firenze . . 
Prod. Antib, Milano . . 
Offiter, Milano . . .. 
Maggioni, Milano . . . 


Ist. Bio], Chemioterapico, Torino 


CONFEZIONI 


compresse 30... . .-. 


fiale 10 x 2,5 ce. 
fiale 10 x 5 cc. end. 
supposte 8°... . 


fiale 6 x 1,5 cc. 
fiale 6 x 1cc. . 


compresse 40. 

supposte 6. 

supposte i0 A. 

supposte 10 B. 

supposte 10 B. antistaminico 
supposte 10 A. anlistaminico 


supposte 10 B. . . . 
supposte 10 A. . 

discoidi 30... A 
supposte 10 A. . . . +. 
supposte 10 A. antistaminico 
compresse 20 g. 0,50 


fiale 5 x 10 cc. cron. 
fiale 5 x 10 ce. acut. . 
la ia ai 2 


fiale 5 x 2 cc. + 5° fiale liof. 

complesso B 5 fiale + 5 fiale 

complesso B 5 
forte 


capsule 200... .. 4... 
fiale 5 x 2 ce... . è. . 
fiale 6 x 2 cc. 
pillole 40. . . PA: 
fiale 5 x 8 ce. +5 x 2 cc. 
polvere bust. 6. 
ovuli 6 7 È 


capsule 30... .... 
compresse 12. 

confetti 30 ret 
discoidi 200... .. 4. + 
flacone 100 g. sciroppo . +. 
supposte 12... .... 
confetti 50... .. . 
fiale 10 x 2 cc. . 
supposte 10°. . . 

fiale 5 x 10 cc. . 


confetti 20... 
supposte 12. . . + 


compresse 60... .. . 
fiale 6 x 2 cc. 


fiale 6 ce. + flac. 10 cc 
supposte 10 A. 
supposte 10 B. . . . 
fiale 10 x 2,5 cc. 

fiale 5 x 10 cc. 


forte 6 fiale liof. + solvente 
norm. 6 fiale liof. + solvente 


compresse 30°. . io 
fiacone 120 g. sospensione 
fiale 5 x 5 CC... .. + 


confetti 50 


fiacone 20 cc. forte . . . . 
fiacone 100 cc. sciroppo . . 


fiacone 200 g. sciroppo . . 
10 supposte A. . . . te 
confetti 40... . $i 
capsule gel. 40°... .. 
confetti 40°... . + .0, 


v - 


* » 


liof.-. i 


fiale + 5 fiale liof. 


PREZZO 


fd pen 


905 


.020 


890 
150 


.530 


515 
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SETTI: 


SPECIALITÀ 


Sterocalcio colloidale . . ... 


Strepian sean 


Streplocia L04066 444 
Streptoforinio nni e 

Sucaryl BALL 
Sucrina Ravasini . ..... 
SUCPOLINA L20040 
Sucrone Vita ne dada 


Sulfachinot K B PR SPACER RT 
Sufadone Ilfi cer gard lea 
Sulfa Vil Diazina +. + 
Sufa Vit Guanidina . . . N 
Sulfazone rea te 


Sulfenter stà io di e an 
Soltoiodo B12. 0... 


Sulfovit Lugaresi uso vete. 


SUGAR LL 


Summagen et a 
Superneurina Jodica 


SUTTEN-DE L00064 è 01 


Syiloviio 0.0.4 a 


Taormin Mi e a I 


Tegopan speroni i e e 
Tensitol Ù AS A N 
Teoclivale ...., 


Teocolina E... 


Teojodina sleale ate 
Teorutin >. 0.066 40 


. 


Tcorutinal suna da ag 
Tetravitol . .... 0.4. 


Theanmina P__..... 
Thios KO... 
Tiapirina . . , 


ZO 


Tiazovit Appia: ela 
Tibician Fism 


Tio Calcium D ..... 
Liof' è Ùs da e da e 


rent so 


DITTA 


Ist. Naz. Chira. Rial., Roma . 


i Banchi è Moggi, Firenze 


Alfa, Ief, Bologna 


Ist. Chim. Internazionale, Roma 


Abbott, Roma . .. 
Ravasini, Roma 
"Tiber, Roma . 


Sparto, Perugia . 


Biomedica Internazionale, ‘Roma. 


Luso Farmaco d'Italia, ililano: 


Smit, Torino . 
Smit, Torino... .. 0... 
FP.C.R., Reggio Emilia . 


Difer, Trieste . 


4 S.L.R.T., Pontedera (Pisa) pe 


Lugargsi, Bologna . . » 


Farminter, Roma . . +, 


La Ginia, Rama 


Istituto Chimico Biol. 
‘Trieste 


Medix, AMilana Dei ca 


Falce Osta, Milano . 4 
1C.1., Milano + de 


Metabiod, Torino . . . 
Neopharmed, Milano . 


“o 


Triestino. 


CONFEZIONI 


compresse 40 


fiale 10 x 1 ce. 


flacone 250 g. 
supposte 10 


|flacone 60 g. sciroppo 


compresse 10 


|-compresse: 10 


compresse 20 


{compresse 100 


VSEREC tana 


Istituto Farmacoterapico Tricbonbi 


Trieste 
Cif, Roma . . . 0... + 


Lachilo, Milano . è è + 
Sedipnol, Lucca . . . . 


Farmacotecnica Igea, Catania 


Petrangeli, Roma 


C. Etro, Milano 
Istifar Albaneso, Milano 


Colli Lab. Farmac., Sedia: 


drio) 

Fidia, Bologna =. . . 
Fism, Milano... +. 
A, ASH, Milano 13 Le 


i Italfarmaco, Milano ae 


(Son. 


compresse 100 
compresse 200 
dosi 75 g. 0,1 
‘compresse 75° 
confetti 40 g. 
supposte 6 A. 
compresse 18 
flacone 100 g. 
supposte 6 A. 
compresse 20 
compresse 20 


fiale 5 x 5 cc. 


scolari 


fiale 5 x 5 ce. 


fiacone 100 cc. 
fiacone 250 cc. 


0,80 


. 


+5 x 


+ 5 x 1 cc. endoven. 


compresse 12 x gr. 2 


tubo 40 gr. 
DUpposie 1 


0,05 intramu- 


flacone 150 gr. granulare 
fiale 10 x 2 cc. 


fiale 20 x 2 cc. 


fiale 4 


inla 
liala 


A 
fiale 2 2 
finle 5 x 2 
fiale 10 x 5 


| flacone 100 gr. 
fiacone 150 gr. 


sciroppo 


compresse 20 x gr. 0,5 


compresse 30 


supposte 6 ; 
contetti 20 sedativa 
| supposte 6 sedativa 
discoidi 50 E. R. 


compresse 2% 


confetti 39 WE 
confetti 30 sedativo . 


[compresse 20 . 


flacone 200 gr. 


flacone 1000 gr. . . 


sumposte 10 


compresse 20 


- confetti 50 


confetti. 200. 


fiale 9 x 1 cc. 
.| semplice: fiale: 10: x-5-60: —— 


"fiale 5 x 8 co. + 5 x 2 co. 


‘ fiale 50 x 10 cc. sure 
flacone x 20 cumpresse . + 


e _—_ 
N v 
1 


PREZZO 


semplice fiale 5 x 1iU cu, 


bromurato fiale 10 x 5 ce. . 


‘bromurato fiale 5 x 10 co... 


fosforato fiale 10. x 5 ce. 
fosforato-fiale 5. x 100. 


DICI] 
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SPECIALITÀ DITTA CONFEZIONI PREZZO 
Tioten . 3 . Zambeletti, Milano . . ... fiale 5 x 10 cc. . . . 00 ++ 20 
Tiolicum Metabolit, Milano . . confetti 20. . . i ta 2.065 
Tioneuril G. Riveiti, Napoli . . 5 fiale A + 5 fiale B MENSE 865 
3 fiale A + 3 fiale B forte . 890 
supposte 3 A. 730 
supposte 5 B. don 675 
Tioscorbina Asti, Milano . ..0.0.06 fiale 10 x 4 cc. + 10 x 100. . 525 
fiale 3 x 9cc. +5 x 1cc. 565 
Tireostatin Albi Terap., Milano -. confetti 30 da 1.665 
Tirosed Istituto Opoter. Naz., Pisa confetti 230... L.0.04046 a» 865 
Tithene Istituto Scientifico Venezie, Padova confetti 400.0... 60.60. 585 
Tococil Lab. Farmac. Bolognini, Genova compresse 50... . 0... 720 
Tocofllina Gentili, Pis& . 6. + e. +0. compresse 25 normale . . . 720 
compresse 50 normale 1.275 
compresse 20 forte ‘ 690 
compresse 40 forte . . , 1.559 
compresse 20 extraforte 1.369 
compresse 50 extraforte 4.160 
Tolosan Morgan, Torino. +... supposte 10 460 
Tono B-12 Albi Terap., Milano flacone 150 cc. 530 
Tonovit Calcium D 2 uso vete. Gellini, Aprilia (Latina) . fiacone 250 ce. 469 
Torrepler ‘Torre, Milano fiale 10 1.510 
confetti 60 1.250 
Transcalcium Afi, Milano ; n È flacone 200 gr. 630 
Tricalcio Arsile Vit. Lab. farm. Vanoni, ‘Milano fiale 5 x 10 cc. 505 
Tricavit Fosfo Glutammico Prodotti Scientia, Torino cachets 36 . . . Daatereala 540 
Triocolovit Bonomelli, Dolzago (Como) confetti 30.0. .0...0. 700 
Trijodìna Ledig. Salerno fiale 10 x 2 cc. forte . 540 
BI fiaie 6 x 5 cc. forte 720 
Trinervina Guidoiti, Pisa « 500» fiale 3 x 2 cc. 1.340 
i « 1000 »figle 3 x 2 cc. 2.400 
confetti 20. 2.48 
Gel 500 fiale 3 liof. 1.485 
Gel 1000 fiale 3 liof. 2.610 
Trinidex .| Don Baxter, Trieste fiacone 1000 cc. . 1.485 
Trinolyle 5 TRO Don Baxter, ‘Triese fiacone 250 ec. 605 
flacone dU0 cc. . 785 
flacone 1008 cc. . 1.135 
Trisultfovit 3 x Farnova, Novara compresse 200... .. +. 470 
flacone gr. 100... . 630 
Tritiofelan Sir, Roma RR compresse 200.0... 565 
Tulle Gras Lumiere a Lab. Guieu, Milano . . . compresse 10-em. 7 x 9. . 515 
compresse 30-cm. 22 x 22 3.360 
T Vitaniin Face” Byk Guiden, Milano gocce cc. 10 . 585 
gocce cc. 50 . . 2.000 
flacone 130 gr. . 1.155 
Ulco Yutrin Lozina Lozinski, Roma . . . fiale 12 x 2,5 cc. 585 
Ultracid 20 Vit Pierreì, Milano... .. + flacone liof. 5 cc... ... 890 
Undecilina F Firma, Firenze... ... pomata x gr. 50... ... 540) 
Uramin Carlo Etro, Milano . . . . . fiale > x 5 cc. intramusc. . 595 
fiale 3 x 10 cc. . 630 
confetti 50 RESPIRO 765 
supposte 10°... .. 0. 585 
Urisan B1 . . .. «0° Rotta e C., Torino compresse 200 eta) da 585 
supposte 6 x gr. 2 3 675 
Urofan urto con Vit. B1 . . Vanoni, Milano fiale 5 x 5 cc. + fiale 58 x 1 co. 540 
fiale 3 x 10 cc. + fiala 5 x 1cc. 73 
Urotofar Co. è... Archifar, Milano . . .... fiale 5x3 cc.+5x 2 co. 540 
endov. fiale 5 x 8 ce. +5 x 2.cc.. 540 
Urotofar B-14 . . ... + Archifar, Milano ae er e fiale 5x$ ce. +5x2 cc. . 675 
fiale 5x8 co. +5 x 2 ce 555 
supposte 5 da gr. 2 540 
Uzara Talidina =... +. Rotta, Torino . +. . è è » è» compresse 20... 0... +» 630 
flacone 120 cc... 6.11 855 
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SPECIALITÀ 


Vadan < 0000 0 0 


VASeDar . . è. 4 + 
Vasofito . 

Vasorelax » 
Vencalcio Ascorbico . 
Veparin P. P. . . + 


Verartrîna . . . è» 
Verenovo . ‘a 
Vigantol Compositum 
Vigoton . . . + 


VIOTIAno è + + 0. 
VITOGMAN . + +6, + 
Virde® =... +, 


Virosex CINI, 
Vita B Complesso . . 


Vitabil de i 
Vitaca! de È na 
Vitacin Calcio PRO: 
Vitacomplex . ..- 
Vitaciyn a Mall tante 


Vitado! Calcio 


* . 


Vitadone Neli 


Vita Fides Liofilizzati 
Vitafortius uso vete. 
Vitakellinina . . è 
Vitelerina . . .. 


Vitamina A+D . . . 


Vitamindermina os’ 


Vitapan Pabyrn . . 
Vitapantol . . .. 


Vitaphan aree le 
Vitapyrin 1... . 


VUareuina + << è. 


Vitasal «000.0, 


Vitasclerone . . <. 
Vitasmin è PIT 


Vitatox uso vete. . . 
Vit Eparin .-.., 


. 


. . 
nn nn 


| 


DITTA 


Banchi e Moggi, Firenze 


Oti, Parma. è 3.» 
Aschei Dazzini, 
Pantoval Farm., Milano 
Dima, Roma 


E. Boselli Smea, Gesova 


Istifar Albanese, Milano 
Maggioni, Milano . . 
Cofa, Milano 


Lab. Macchia, S. Frediano a Set- 


timo 
Lab. G. Violani, Milano 
C. Etro, Milano . . 
Fulton, Milano . . è» 


Morgan, Torino . . . 
Maggioni, Milano 
Prochena, Parma . . 
Riagini, Pisa . non 
Zanzi, Roma ». è. . » 
Osfa, Milano ., . . 
Ellem, Milano . . . + 


Lepetit, Milano . 4 
Brias Farm., Roma 


Maggioni, Milano 
Gellini, Aprilia (Latina) 
Manzoni, Milano 
Polifarma, Roma . . 


Farmaco Italiano Padil, 


Lab. Ganassini, Milano 


Impex Ltd, Roma . , 
Farminter, Roma . . 


Prod. E.R.M.A., Milano 
Zilliken e C., Genova 


Giuseppe Candido, Roma 
Stholl, Modena . . + 


Brias, Roma . . . . . 


Cooperativa Farmac., Milano 


Fatro, Forlì . . ... 
Gellini, Aprilia (Latina) 


. 


. 


. 


Milano © 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Casteggio (Pavia) . 


. è . . 
——————————————T_—_______-< 


I 
| 


CONFEZIONI 


fiale 10.x 2 co... 0.0. 
extraforte fiale 5 x 2 cc. . 


c/guaiacolo - fiale 10 x 2 ce. g 


flale 10 x 2 cc. g. 0,05 . . . 
supposte 10 A. . . sua es 
supposte 10 B. . ...... 


compresse 350 norm, . . + +. 
compresse 20... +. +4 

compresse 20... +. 6. 
fiale 5 x 10 cc +5x1 cc. , . 


flac. 5 g. collirio . . . .. +. 
pomata g. 5... . e. 


fiale 5 x 2 co. DIRT 0a 
confetti 20... ... 
flac. iniett. 25 ce... . è... 
confetti 20... 0... 


cachets 200... 0, 
confetti 50. dante da 
confetti 20 norm. RESO 
confetti 12 forte . 
supposte ò forte. . 
supposte 6 . . .... 
fiac. 160 g.. . ; 
fiac. 5 liof. + solv. i 
fiac. 120 g. . . +. 3 
composto fiac, 150 e. sd 


nce HO aaa . 


. 
SA 


A 
SI 


LI 
I fiale 10 x 3cc. 


fiale 12 x 2 cc. LARE 
fiale 5x 5 co +5 x 5 ce... .. 
x 10 ceo +5x 1 cc. . . 


fiale 5 
tiale 10 S 2 cc.» indeisa 
Pac. 300 ana tei delie 


Limposia è a) dibatte 
supposte 10) 


supposte 10°... ... 


supposte 10 A... .... 
supp. ant. 10 A, . 


fiac. 5 liof.. . . 
fiale 3 x 10 cc. . . 
compresse 20 , 


norm. 


fiale 10 x 5 cc. forte . . . : 


| flacone 20 ce. gocce . +... 


fiale 6x2 CC... 00.64 
supposte 10... .... + 
ovuli 6 l RE 
ovuli 80. .06..+. 
perle 100... .... 
perle 50 . . . ali ese 
pomata g. 12. svi dura 
pomata g. 20... ... 4. 
fiale 5x 5 cc. 


fiale 5 x 10 ce... . . 

fiale 10 x 10 cc... 

flale 5x5 CC... +0...» 

fiale 5 x 10 cc... . +. 

supp. 10 g. 2,5. . . 
campresse 30.0... +... 
fiale 6 x 10 ce... .. 0... 
fiac, 150 CC. . . +6 0.0 


compresse 3U . . 
compresse 20.0... 0... 


flac: ‘25000. + a e a 
collirio 5 CC. . + è 6 è. +» 
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SPECIALITÀ 


Vitepat . » » mese 


Vitiod è «ua dae 


Vit Porphyrin .... 


Vitrer. È È 
Vit: Sfere 


Vomisan 2 
Ziltijodina B-1 Fosforilata 


Yodopan ... 


Yodorantin . . EA 
Yogurtal È a 

Yogurtal complex da 
Yodergo NRE RI USTEEO 


DITTA 


Giangrasso, Milano 


Ist. Farmacobi9l. Giustini, Milano 


Zilliken, Genova è. è» 


Yatros, Torino . . . 
Importex,; Trieste 


David, Milano 
Ziliken e €C., Genova 


Medital, Roma . . . 


Spemsa, Firenze . . 
Sigurtà, Milano . . 
Sigurtà, Milano . + 
Lab. Polli, Milano . 


CONFEZIONI 


fiale 5x3 CC... . + 
fiale 3 x 10 cc. . «Pi 
fiale 6 x 10 cc. end. . 
fiale 10 x 3 cc. intram. . 
fiale 3 x 2 cc. forte . . . 
fiale 3 x 2 cc. urto . . . 
fiale 10 x 1,1 cc. 
fiale 50 x 11 cc... 
fiale 3 x 2,2 cc... 
fiale 10 x 2,2 cc. 
fiale 50 x 2,2 cc. . +. 
gocce cc. 20. 


‘0. 


«00 0. 
. 
. 


fiale 11 x 1 cc. +9 x.2,2 CC, 


5 fiale liof. + solv. A. . . 
5 fiale liof. + solv. ped, . 


confetti 50.0... 4. 


confetti 100.0...) 


compresse 10 g. 0,20. . . 


fiale 5 x 3 cc. da g. 0,10. 
fiale 10 x 1 co... .. + 
fiale 10 x 3 cc... . P 
fiale 10x53 cc... 4. +.» 
scat. 50 f. 3 cc... . +. . 


fiale 10 x 2 cc... 
flacone 23 g.. «+... 


confetti 40°...» +. , 
tavolette 150... ... 
compresse 24.0, 60. +» 
opercoli 12 . 


e. 0.00 0.0 .» 


‘0. 


Tutti i predetti prezzi avranno applicazione a partire dal venticinquesimo giorno successivo alla data di 


del provvedimento nella 


AI! provvedimento n. 903 del 12. gennaio 1961, pubblicato nel supplemento ordinario alla 


9 febbraio 1961: 


A pag. 2. 


in luogo di: 


Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 


RETTIFICHE 


Alfamicetina K B conpiex — Alfa, Bologna % . . 


leggasi: 


Alfamicetina K B complex — Alfa, Bologna A « ‘6 


4 


in luogo di: 


Ambranricina uso vete — Lepetit, Roma 


leggasi: 


Ambranricina uso vete — Antibiotici Lepetit, Roma 


in luogo di: 


Coni dentali alla penicillina e sulfatiazolo — SPA, Milano — 25 coni 


leggasi: 
Coni dentali SPA Fortius 


A pag. 3. 


in luogo di: 


Duomicina uso vete — Lepetit, Roma 


leggasi: 


compresse 
emuisione 


compresse 
emulsione 


Pa + — SPA, Milano — coni 25 . 


Duomicina uso vete — Antibiotici Lepetit, Roma 


PREZZO 


pubbnlicazione 


10 è ie bar de 
5% g. 50 . i . è 


10 deo di ese 
5% g. 50 


. 
. 
. 
. 


. e 4 é . é 


Gazzetta Ufficiale n. 


35 del 
+ L. 899 
. » 1.005 
- L. 940 
. » 1.065 
» Lo 900 
a Lo 900 
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in luogo di: 
Sintociclina P. Vitaminica — Antibiotici Lepetit, Roma . +. — ped. gocce 20 ce... 60060060 + LL. 1.100 


leggasi: 
Sintociclina — Antibiotici Lepetit, Roma . + — ped. gocce 20 ce. , ai e se a e 100 


A pag, 6. 
In luogo di:. 
Complex parenterale — Parke Davis Italia, Roma . A + — flacone 10 cc. ni " 7 . ù x » a L. 1.530 


leggasi: 


Compie® parenterale — Parke Davis Italia, Roma . ., .+— flacone 10 cc. see L. 1.480 


A pag. 9. 


in luogo di: 


Folepar — Lisapharma, Erba (Como) . . air ia 3 .— flacone 120 g. 5 . » È . E E 4 L. 810 
fiale 5 x 2,5 cc. . s s . È 5 a . » Sh} 


leggasi: 
Folepar B 12 — Lisapharma, Erba (Como) . È l x . — flacone 1208 g. : % k 7 $ È > 3 L. 810 
fiale 5 x 2,5 cc. , . È . . a è N » 950 
A pag. 11, 
va depennata la specialità medicinale: 
Liodbaby — 'fosi Milano . à « x # è a . . .— flacone contagocce . . . . A è A 1. 890 
A pag. 12. 
ur luogo di: 
Metiocolina c/Vit. PP — Tosì, Milano . See: i LE .— flacone gr. 200. ; 3 3 a E 2 +. L. 900 
compresse 40 . ; x è x 5 4 È Ai » 720 
fiale 6 x 10 cc. endovenose 5 Goo » +.» 900 
fiale 6 x 2 cc. intramuscolare . ; è 3 . » 555 
itggasi: 
Metiocolina c/Vit. PP _— Tosi, Milano . A 3 4 » ., — fiucone gr. 200 % : P : È A ss A L. 900 
{896} 
PETTINARI UMBERTO, direltore SANTI RAFFAELE, gerente 


(8151653) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. 
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